ورافتثاں 


0 


دوی شا 


اک نخ یں سے ہفرع مواکریک ان 


الو ںست پا ہے تنگ یکو 


02 نر 
23 ارت سراف کا 


2 


احعالتے تھااں عو تک ات کے م ہے 


ا میں 


ا ایا 


ن3 


]02.7 0 


آ ےر 
20 


دیحوت کے سا ہے نا 


لام ۳2 
وت نوا کے تو ولک ١‏ . کڈ :نوک تھا ات 


بجعت 


دا تک و فاقوا ک ےہ 


7 


نے لوگ سںکض رات 


یمیا اسنا سے دا ےت 


علوم نے تے ۱ر سک او نہ ون ےا 
6لییي) 


۷7 
می ام ہہ لکیں‌یرا 


1 


کل خد میں عافرد- 


ات زا ا 
7 


ئحالتا 


ا اعت دہ بے 


ارک قد مل وا کات 
کک ندنل 


وٹ 
مفبوس روہ وئٹٹڑم 


ےتپ میک کا ےا رت 


وزمابت صا 


